Inż. MARIAN 


ŁAWUT 


NAJUKOCHAŃSZY MĄŻ, OJCIEC, DZIADZIUŚ, BRAT 


przeżywszy lat 64, zmarł nagle dnia 28 sierpnia 1989 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 

zostanie we wtorek dnia 5 września br. o godzinie 12.30 

w kaplicy na cmentarzu Batowickim, po czym nastąpi 

wyprowadzenie zwłok ma miejsce wiecznego spoczynku 

do grobowca rodzinnego, o czym zawiadamiają pogrążeni 
w głębokim smutku: 


ŻONA, SYNOWIE, SYNOWE, SIOSTRY, WNUK 
I RODZINA. 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


